Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 marca 2006 roku 
zmarła w Krakowie 


Śp. 
Prof. dr hab. Olga 
DOBIJA - WITCZAK 


emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, były Zastępca Dyrektora Instytutu 
Filologii Germańskiej oraz Kierownik Zakładu Literatury Niemieckiej 
w Instytucie Filologii Germańskiej. Członek czynny i przewodnicząca 
Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności, działacz 
w Komitecie Neofilologicznym PAN w Warszawie i w  Komisjl 
Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, członek zagranicznych 
towarzystw naukowych Goethe-Gesellschaft (Weimar), Schiller-Gesellschaft 
(Marbach), Osterreichische Gesellschaft fur Germanistik. 
Laureatka wielu nagród naukowych JM Rektora UJ, odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Z Jej śmiercią Uniwersytet Jagielloński traci znakomitą uczoną, 
wielkiego przyjaciela studiującej młodzieży, szlachetnego człowieka, 
całym sercem oddanego społeczności akademickiej. 


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w czwartek 16 marca 2006 roku 
t 0 E =. 7 ~ 
o godzinie 10” w Kolegiacie Sw. Anny w Krakowie. 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie w dniu 16 marca 2006 roku o godzinie 15%. 


Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego 
oraz cała społeczność akademicka 


